O melhor app gratuito de GPS náutico para iPhone sem assinatura
Conheça o melhor app gratuito de GPS náutico para iPhone sem assinatura. O Boat Knot Meter mostra a velocidade em nós e vigia o fundeio — grátis para sempre, sem custos ocultos.
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O problema dos apps náuticos: assinaturas por toda parte
Se você já passou algum tempo procurando um app gratuito de GPS náutico para iPhone, provavelmente notou um padrão: a maioria dos apps náuticos competentes custa dinheiro. E não apenas uma compra única — assinaturas mensais ou anuais contínuas. A Navionics cobra uma taxa anual pelo acesso às cartas náuticas. Suítes completas de navegação podem custar de 15 a 40 dólares por mês. Até os apps com supostas versões gratuitas costumam trancar os recursos mais úteis atrás de um paywall.
Para velejadores, donos de lanchas e caiaqueiros que precisam apenas de dados confiáveis de velocidade por GPS e proteção de fundeio — e não de um chartplotter completo —, esse modelo de preços é frustrante. Você acaba pagando por um conjunto enorme de recursos quando precisa de apenas dois.
É aí que o Boat Knot Meter: Anchor Watch se destaca. Ele é totalmente gratuito, não tem nenhum nível de assinatura, nem compras dentro do app, nem anúncios, nem coleta de dados. Faz duas coisas extremamente bem: mede sua velocidade em nós (e em km/h e mph) usando GPS e monitora a posição do fundeio com um alarme. Nada além disso — e nunca pede dinheiro.
Baixe o Boat Knot Meter grátis na App Store e pare de pagar por recursos de que você não precisa.
O que o Boat Knot Meter oferece gratuitamente
Velocímetro GPS em nós, km/h e mph
O mostrador de velocidade é grande, nítido e atualiza em tempo real. Você vê sua velocidade atual nas três unidades ao mesmo tempo — nós para a navegação, km/h para passageiros que não usam unidades náuticas e mph para quem está acostumado ao sistema imperial. Velejando, navegando a motor ou remando, a leitura está sempre lá.
Vigia de fundeio com raio de alarme personalizado
Defina sua posição GPS como ponto de fundeio, escolha o raio do alarme e o Boat Knot Meter monitora sua posição continuamente. Se você derivar para além do limite, um alarme sonoro dispara — alto o bastante para acordar você durante o sono.
Registro de viagens
Sua rota, velocidades e distância são gravadas em cada saída. Reveja o diário de bordo depois de velejar: velocidade máxima, velocidade média e distância efetivamente percorrida.
Funcionamento totalmente offline
O Boat Knot Meter usa somente o chip de GPS do seu iPhone. Funciona no meio do oceano, em fiordes, em lagos remotos, onde quer que seu barco vá.
Sem necessidade de conta
Instale, abra e use. Sem e-mail, sem senha, sem perfil.
Por que os apps náuticos gratuitos costumam decepcionar
Os apps náuticos gratuitos costumam cair em duas armadilhas. A primeira é a publicidade: banners e pop-ups que interrompem o seu uso. A segunda é a funcionalidade mutilada: o vigia de fundeio funciona apenas 30 minutos antes de aparecer um aviso para fazer o upgrade premium. O Boat Knot Meter evita as duas armadilhas por completo.
Quem mais se beneficia de um app gratuito de GPS náutico?
Velejadores de fim de semana
Se você veleja nos fins de semana e faz travessias costeiras, provavelmente não precisa de uma assinatura mensal de chartplotter. Você precisa de dados precisos de velocidade e de proteção de fundeio. O Boat Knot Meter entrega os dois.
Caiaqueiros e praticantes de stand up paddle
Os entusiastas dos esportes de remo precisam saber a que velocidade estão se deslocando e, possivelmente, vigiar o caiaque encalhado na praia. O Boat Knot Meter foi criado exatamente para esse uso, sem a complexidade nem o custo de uma suíte náutica completa.
Baixe hoje o melhor app gratuito de GPS náutico para iPhone
Obtenha o Boat Knot Meter grátis na App Store agora mesmo — ele não custa nada, instala em segundos e oferece ferramentas de GPS náutico de qualidade profissional que funcionam em qualquer lugar do mundo sem assinatura, sem conta e sem conexão com a internet.
Baixe o Boat Knot Meter para iPhone agora e sinta a diferença que um app de GPS náutico genuinamente gratuito faz.
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